DZIENNIK URZĘDOWY 
RADY NARODOWEJ m. KRAKOWA 


100 
z ZARZĄDZENIE Nr 111 


Prezydenta Miasta Krakowa 
'z dnia 13 gradna, ZE f: 


w sprawie opłat za wodę doafGLCZANĘ z komunalnych urzą- 
dzeń wodociągowych i za odprowadzanie ścieków do ko- 
__ munalnej sieci kanalizacyjnej w Krakowie. 


Na podstawie $ 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 185/58 Rady 
istrów z dnia 31 maja 1958 r. w sprawie przekazania 
prezydiom rad narodowych uprawnień do ustalania opłat 
i stawek taryfowych za niektóre usługi i świadczenia ko- 
*"munalne (Monitor Polski Nr 61, poz. 344), zgodnie z zanzą- 
dzeniem nr 81 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 
października 1958 r. w sprawie wytycznych do ustalania 
awek taryfowych za dostarczaną wodę i odprowadzanie 
cieków przez komunalne przedsiębiorstwa oraz, zakłady 
odociągów i kanalizacji (Dz. Urz. MGK z 1959 r. Nr 9, 
"poz. 55-i Dz. Urz. MGTiOŚ z 1974 r. Nr 1, poz. 4) i zarzą- 
dzeniem nr 14 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 21 lutego 1974 r. w sprawie wytycznych 

o ustalania opłat podstawowych za dostarczaną wodę iod- 

wadzanie ścieków przez komunalne przedsiębiorstwa 
(zakłady) wodociągów i kanalizacji na rzecz jednostek go- 
spodamki. uspołecznionej Oraz pozostałych odbiorców poza 
gospodarstwami domowymi (Dz. Urz. MGTiOŚ z 1974 r. 
Nr il, poz. 4), zarządza się co następuje: 
" $ 1.1. Ustala się taryfę opłat za wodę dostarczaną z ko- 
 munalnych urządzeń wodociągowych i za odprowadzanie 
cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej w Krakowie, 
stanowiącą załącznik do zarządzenia. 

2. Opłaty ustalone w taryfie dla góspodarstw domowych 
„Stosuje się również we wszystkich innych wypadkach, gdy 
lależności za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków 
Oszone są przez ludność np. za wodę dostarczaną dlą 

'ódków działkowych lub przydomowych. 
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§ 2. Należność za dostarczaną wode pobiera się według 
stawek ustalonych w $ 1 na podstawie wskazań wodomie- 


rza, a w razie braku wodomierza stosownie do norm zuży- 
cia wody ustalonych odrębnymi przepisami. 


$ 3.1. Należność za wodę w budynkach, zużytą częścio- 
wo na cele gospodarstwa domowego, a częściowo na inne 
cele dolicza się dla każdej grupy odbiorców oddzielnie we- 


-dług odpowiednich stawek. 


2. Przy obliczaniu zużycia wody w budynkach zajmo- 


wanych przez różne grupy odbiorców, należy posługiwać 


się wskazaniami wodomierza odliczającego, a w razie braku: Ś 


wodomierza odliczającego: 


1) bądź normami zużycia wody ustalonymi w odrębnych 


przepisach, z tym, że normy zużycia wody stosuje się — 


do tej grupy, która ma mniejsze zużycie wody, z takim 


wyliczeniem, aby suma należności za wodę przypadająca E 
od wszystkich odbiorców w budynku odpowiadała zuży=* 
ciu wskazanemu przez wodomierz wspólny dla całego - 


budynku. 


2) bądź procentowym! podziałem zużycia wody ma różne > 


grupy odbiorców ustalonym przez Miejskie „Przedsię- 
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie _w po- 
rozumieniu z zainteresowanymi odbiorcami wody. 


§ 4.1. Od odbiorców wody pobiera się opłaty w wyso-` 
kości kosztów własnych z RIDE 50/0 zysku za nastę- 


pujące usługi: 


1) podłączenie i odłączenie wodomierza odliczającego -wy- Ę 


konane na żądanie odbiorcy dla jego własnych potrzeb, 


2) naprawa uszkodzeń wodomierza, jeżeli uszkodzenie to 
nie jest wywołane normalnym użytkowaniem wodomie- 


- rza; PS> 

3) kontrola wodomierza - przeprowadzana na żądanie od- 
biorcy o ile po sprawdzeniu przez Urząd Miar w Kra- 
kowie okaże się, że wodomierz jest dobry. 


. 


SN 


| żacyjnej. = 
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AS 
2. Wszystkie inne usługi i czynności związane z instalo- 
waniem i kontrolą wodomierzy są nieodpłatne. 


§ 5.1. Należność za odprowadzenie ścieków pobiera się 
według stawek ustalonych w $ 1 od takiej ilości wody, 
jaką zużył odbiorca w danym okresie. Jeżeli odbiorca zu- 
żywa oprócz wody dostarczanej z komunalnych urządzeń 
wodociągowych wodę z własnych ujęć (np. studnia, ujęcie 
wody przemysłowej itp.), należność za odprowadzanie ście- 
ków oblicza się również od ilości pobranej wody z innych 


| ujęć. 


2. O ilości wody pobranej z innych ujęć niż komunalne 
urządzenia wodociągowe odprowadzający ścieki jest zobo- 
wiązany powiadomić Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią- 
gów i Kanalizacji w Krakowie. 


8 6.1. Traci moc uchwała nr 371 Prezydium Rady Na- 
rodowej m. Krakowa z dnia 10 grudnia 1958 r. w sprawie 
ustalenia stawek taryfowych za wodę dostarczaną z komu- 
nalnych urządzeń wodociągowych i za odprowadzanie ście- 
ków do komunalnej sieci kanalizacyjnej w Krakowie (Dz. 
Urz. R. N. z 1958 r. Nr 17, poz. 65, z 1959 r. Nr 15, poz. 154 
i z 1968 r. Nr 19, poz. 119). 


= 2. Pozostaje w mocy uchwała nr 238 Prezydium Rady 

Narodowej m. Krakowa z dnia 16 lipca 1969 r. w sprawie 
_ ustalenia stawki taryfowej dla Zarządu Inwestycji Zabudo- 
wy Dorzecza Górnej Wisły — za odprowadzanie wody 
z bariery zabezpieczającej m. Kraków przed skutkami spię- 
trzenia wody na rzece Wiśle do komunalnej sieci kanali- 


§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1975 r. 


Prezydent Miasta; 
J. Pękala 


+ 
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Załącznik do zarządzenia nr 1il E 
Prezydenta Miasta Krakowa f 
z dnia 13 grudnia 1974 r. (poz. 106) f 


TARYFA OPŁAT d 


za wodę dostarczaną z komunalnych urządzeń wodociągo- je 
wych i za odprowadzanie Ścieków do komunalnej sieci f 


kanalizacyjnej 
Kategoria 
odbiorców 
jed- 
mostki 
|gospo- 
Lp. OPŁATA g0Spo- darki 
darstwa | uspo- 
domo- | łecznio- 
wie nej 
i inni 
odbior- 
Coy 
T Opłata za 1 m3 pobranej wody 0,60 5— 
2 Opłata za 1 m* odprowadzanych 
ścieków 0,24 E ze 
3; Miesięczna opłata za wodo- > 
mierz o przekroju do: 
30 mm 2— 
50 mm 5— 
100 mm 10.— 
150 mm 20.— 
200 mm '25.— 


X 


I 


Adres Redakcji i Administracji: Urząd Miasta Krakowa, Pl. Wiosny Ludów 3/4 


- Prenumerata roczna wynosi 18 zł — półroczna 10 zł 


Wszelkie należności z tytułu prenumeraty, ogłoszeń oraz 
zakupu poszczególnych egzemplarzy uiszczać należy w Na- 
rodowym Banku Polskim VII Oddział Miejski, Kraków, 
konto nr 1i10-94/2-569, cz. 97, dz. 91, rozdz. 9133 $ 64 na 
rąchunek Wydziału Budżetowo-Gospodarczego. y 


ODBIORCA 


x : Cena zł 0,90 


Krakowskie Zakłady Graflezne, Zakład Nr 1, Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 95. Zam. 973/74 — 1000 
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